TEODOR TRNKA 


dyrektor szkoly zenskiej im. sw. Scholastyki w Krakowie 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5 grudnia 1926 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 2 przy ulicy Mikołajskiej na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 2), po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we ezwartek dnia 9-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele Najśw. Panny Marii. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Of PENN 
JANA WOLNEGO | 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 


